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ถนน อ ุ ต ร - ห น อ ง ค า ย 
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บ ร ิ ก า ร ใน ด ้ า น ต ่ า ง ๆ ด ้ ว ย ส ถา น ท ี ่ ต ั ้ ง อ ั น โด ด เด ่ น ท ี ่ ห ่ า ง จ า ก ส ถา น ี ร ถ ไ ฟ 
เพ ี ย ง 1 ก ม . แล ะ ห ่ า ง จ า ก ส ะ พ า น ม ิ ต ร ภา พ ไท ย - ล า ว เพ ี ย ง แค ่ 2 ก ม . 
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แล ะ น ั ก ธุ ร ก ิ จ ท ี ่ ต ้ อ ง ก า ร แร ง บ ั น ด า ล ใจ แล ะ ก า ร บ ร ิ ก า ร ขั ้ น ย อ ด 


ส ะ พ า น ม ี ต ร ภา พ ไท ย - ล า ว 








ไร ง แร ม soga น า ค า ธา ห น อ ง ศา ย 
678 ถนน เส ด็ จ อ ํ า เท อ เม ื อ ง จ ั ง ห ว ั ด ห น อ ง ค า ย 48000 ป ร ะ เท ศ ไ ท ย 


Insfiwn: +66 (0) 4242 2889 ท +66 (0) 42422 811 





mail: info@royainakhara.com 














ACCOMMODATION Superior 









Standard 





Suite type 1 















@ 24 - 





hour reception 
๑ 24 - hour customer services 

@ 24 - hour security and CCTV surveillance 

๑ Daily housekeeping service 

e Dry cleaning and laundry service 

e Breakfast and all day dining, including room service 
e Limousine service 

@ Secure parking 

e Foot Massage and Spa 

@ Meeting Rooms with LCD Projector 


Suite type ด ๑ Karaoke 


๑ Free Wi-Fi 
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